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Łódź, dnia 04 marca 2019 r. 


PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OŁO.4210.5.2019.EN 


DECYZJA 


Na podstawie art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 45 i art. 47 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. 
zm.) 


umarzam postępowanie administracyjne 


w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr DRE.WRC.4210.14.7.2017.510.XIII.RWy (z późn. zm.) z dnia 29 sierpnia 2017 r., wszczęte na 
wniosek z dnia 18 lutego 2019 r. przedsiębiorstwa energetycznego - Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 64 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.14.7.2017.510.XIII.RWy (z późn. 
zm.) z dnia 29 sierpnia 2017 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 7100, została zatwierdzona, ustalona przez Otwocki Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 64, zwanego dalej: 
„Przedsiębiorstwem”, taryfa dla ciepła na okres do dnia 31 marca 2019 r. 

Pismem z dnia 18 lutego 2019 r. (pismo znak: 0ZEC/74/2019) Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o przedłużenie o 12 miesięcy okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.14.7.2017.510.XIII.RWy (z późn. 
zm.) z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Pismem z dnia 27 lutego 2019 r. (pismo znak: 0ZEC/86/2019) Przedsiębiorstwo wystąpiło 
zwnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia okresu 
obowiązywania XIII taryfy dla ciepła. Jednocześnie Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem 
o zatwierdzenie kolejnej - XIV taryfy dla ciepła. 

Zgodnie z art. 105 $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 
może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem 
społecznym. Z wnioskiem o umorzenie postępowania wystąpiła strona, na żądanie której zostało 
ono wszczęte. 

W przedmiotowym postępowaniu stroną jest jedynie Przedsiębiorstwo, a więc nie zachodzi 
potrzeba wyrażenia zgody na umorzenie postępowania przez inne podmioty. Umorzenie 
postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. 

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 4794 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega opłacie skarbowej 
w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosowanie do przepisów art. 101 i następnych 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej 
stosowanie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzje (art. 127a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o decyzji 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej 

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) 
w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 


Fad 


Otrzymują: 
1. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


05-400 Otwock 
ul. Andriollego 64 
2. a/a 


